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Be Original. 総合 カタ ログ [a08a-1 生 | 


キレ イ っ て 、 楽 し い 。 


RACTIvE AIr 


ラク ティ イン エル 


の 2 ECSRY 


軽 ご と スタ ミナ で 
家中 キレ イ 。 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配送 ・ 設 置 ・ 付 帯 工事 、 使用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


介 写真 は イメ ー ジ で す 。 


ふと ん も キレ イ に 


便利 な ちょ いか け フ ッ ク 
ベッ ド の 下 も スイ スイ 


と を 


スグ トル ブラ シ で すき 間 も 簡 単 


狭い と ころ も スイ スイ 


⑧ 写 真 ・ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。  @ 当 ペー ジ で は 主 に EC-SR7 の 特長 機能 を 説明 し て いま す 。  ※1 JEMA 自 主 基 準 (HD-10) に より 測定 。 測 定 は 室温 20°C、 充電 時 間 は 周辺 温度 、 
使用 状況 に より 異な り ま す 。  ※2 万 一 、 小さ い お 子 様 が お 使い に な る 際 に は 、 必ず 大 人 の 方 が 付き 添い 、 けが が な いよ うに ご 注意 くだ さい 。 


RACTIVE 人 AIr 


ラク ティ ブ エア 


レイ っ て 、 か 


色んな 場所 を 
se キレ イ (に し て いた だ く た め に 大 切な こと 。 


それ は 軽く て 使い や すい こと 、 


そし て 長 時 間 使 える こと 。 


RACTIVE Air で キレ イ な お 部 屋 と 


笑顔 あふ れる 楽し い 毎 日 を 。 


RACTIVE AIr 


ラク ティ ブ エア POWER 


oR/ 


EC-SR7-P/-N オー プン 価格 


軽 量 
1.6。 


(標準 質量 ネ ※2) 
朝 り 7 リー| | 残 時 間 
25.2V 表示 

か 52 に 〈CU] | グリ ッ プ 

サイ クロ ン | | セン サー 

959EC い | [スク トル 

ラン マン ヾ ーー いい oO 
「 ド ライ カー ボン パイ プ 」 
ンド に ドム 
に ロー ルド 強力 吸引 | | スタ ンド 軽く て 丈夫 な 、 ドラ イカ ー ボ ン パ イプ 
パワ フル 抗菌 | 
スリ ム ヘ ッ ド ハン ドル 


ブラ シ 上 部 に 壁 を 立て て 、 さら に 6 本 の 


パワ フル | ジジ Sceaeatuars 


風 の 分 散 を 抑え る こと で ご み を 吸い 込 


⑯ 
スリ ム ヘ ッ ド むために 有効 な ブラ ン 下部 へ 風 の 流 れ 


を 集約 し 、 吸 じん 力 を アッ プ し まし た 。 


密度 が 高く 縮れ た ブラ シ を 採用 
する こと で 、 ブラシ の すき 間 を 
減ら し 、 髪の毛 の 入り 込み を 抑 
制 、 ブラシ に 髪の毛 が か ら み に 
くく な り ま し た 。 


当社 従来 ヘッ ド パワ フル スリ ムペ ヘッド 当社 従来 プ ブラシ か ら み に く ~ い ブラ シ 


0 写真 ・ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 0 や 環境 に より 異な り ま す 。EC-SR7 の 
【 パ ワー モー ド 」 は 、『 3 、 Et 質量 は 本 体 、 パッ テ リ ー、 パイ プ 、 吸込 日 の 合計 質量 が 計 ) ボー ケン 品質 ョ 法 : フ ィ ル ム 密 着 法 

周 上 験 結果 ( 困 ) : 抗 .0 以 上 。 ※4 測定 は 室温 20'C、 標 準 の 吸込 日 使用 時 、 パ バッテリー ト 本 、 % に より 異な り ます 。 

| 定 は 室温 20° 使用 時 、 パ バッテリー を 1 個 使用 し た 際 の 最長 連 転 時 間 。 床 面 の 材質 、 使 用 環境 、 使 用 状態 に より 異な り ま す 。 ※ 測定 は 室温 20°C。 パ バッ 


テリ ー 1 個 を 満 電 に する 時 間 で す 。 充電 時 間 は 周辺 温度 、 使用 条件 な ど に よっ て 異な り ます 。 


※1 


(本 体 、 バ パッ テ リ ー、 パ イプ 、 吸 込 口 含む ) 


※4 


2500man 


軽量 高 出力 モー ター と 効率 の 良い サイ クロ ン 構 造 に より 、RACTIVE Air 史 上 最強 の A NATE IR 
パワ ー を 実現 し まし た 。 a 


高密 度 バ ッ テ リ ー※6 
バッ テリ ー1 個 で 最長 約 90 分 **7 の 長 時 間 運 転 が 行 えま 
す 。 ま た 、 本 体 か ら バ ッ テ リ ー を 取り 外し て 急速 充電 が 可 
能 。 わ ず か 約 100 分 で 充電 で きま す **6。 


※7 測定 は 室温 20°C、 弱 モー ド 、 付属 吸込 口 すき 間 ノ ズル 等 ) 使用 時 。 標準 の 唄 込 品 
使用 時 は 約 45 分 ( 弱 モ ー ド ) 。 床 面 の 材質 、 使 用 環境 、 使 用 状態 に より 異な り ま す 。 


ボタ ン を 押す 
だ け で 底 ふ た / 
が 開き 、 ワ ン ガ 手 を 離せ ば 運転 オフ 
タッ チ で 簡単 握れ ば 運転 再開 
に ご み を 捨て a - 
る こと が で き 
ます 。 WP 
※10 
導入 口 の 位置 を 調整 する こと で 、 直接 内 筒 に 風 が ぶつ か ら ず 、 ダス 家 中 キ レイ に 
トカ ッ プ の 形 に 沿っ て 風 が 集約 し て 強く 流れ る こと に より 、 内 筒 に 髪 = 
の 毛 が か ら み に くく な り ま し た 。 i 4 
| 4 ーー Sp 
| コン パク ト ふ と ん 掃除 ヘッ ド TI 
すき 間 
ノズル 
A 
〇 と 4 に ド 
当社 従来 サイ クロ ン か ら み に くい サイ クロ ン | 


スグ トル プラ シ は た き ノ ズル | | ツー ル ホ ル ダ ー 


※9 当社 調べ 。 試験 方 法 : 人 毛 (20cm と 40cm) を 1 サイ クル 0.25g と し 、 3 時 の フロ ー リ ング に まさ 、「 強 」「 自 動 」 運 転 で 掃除 機 
を か ける 。 これ を 10 サ イク ル 行 う 。 試験 結果 : 1 サイクル 後 の 回 転 ブラ シン へ の 絡み つく 毛 量 が 1% 以 下 。 床 面 の 材質 、 使 用 環境 、 
使用 状態 、 の 太 さ や 長 さ に よっ て 絡む 場合 が あり ます 。 ※10 当社 調べ 。 試験 方 法 : 人 毛 (20cm と 40cm) を 1 サイ クル 


パッ テリ ー は 消耗 品 で す 。 バ パッ テリ ー の 劣化 は 、 ご 使用 状況 や 動作 環境 に より 異な り ま す が 、 満 充電 に し て も 運転 時 間 が 、 
極端 に 短く な っ た 時 は パッ テリ ー を 交換 (有料 ) し て くだ さい SR7 の バッテリー (リチウム イオ > ン 電 池 ) は リサ イク ル 可 


025g と し 、 3 雷 の フロ ー リ ング に ます 、「 強 」「 邊 生 」 転 で 提 際 購 を か ける 。 これ を 10 サ イク グリ 行 う 。 果 :] サ イク 人 後 ) | な 直 生 人 な 下 湊 で す 。 不 妥 に な っ た パッ テリ ー は 隊 泉 せ 3 DTA EE 
ダス トカ ッ プ 内 向 へ の 絡み つく 毛 量 が 196 以 下 。 床 面 の 材 暫 、 使 用 環境 、 使 用 状態 、 毛 の 太 さ や 長 さ に よっ て 絡む 場合 が あり ます 。 の リサ イク ル 協 力 店 は 、 以 下 の ペー ジ か ら 検索 する こと が で きま す 。 一 般 社団 法人 JBRC ホ ー ム ペー ジ https:/jbrc.com/ 


RACTIVE Air 


ラク ティ プ ョ エア 


HR/ 和音 


EC-HR7-r (標準 質量 ネ ※1) 
e Ua オー プン 価格 
導 了 バッ 7 リー 
25.2V 


軽く て 丈夫 な 
ドラ イカ ー ボ ン パ イプ 


パワ フル か ら み に く ~ い 
-T (ブラッ ン 系 ) _P (ピン ク 系 ) スリ ム ヘ ッ ド ブラ シ 


ーー ブラシ 上 普 に 蜂 を 立て て 、 さら に 6 の 密度 が 高く 縮れ た ブラ シ を 
ペタ ンド 器 万 ブラ ン 全 て を 高度 化し まし た 。 採用 する こと で 、 ブラ シ の す 


。。 02 科 6 こと で こみ を WU き 間 を 減ら し 、 髪の毛 の 入り 
抗菌 | 6 た 9 に な プシ T 痢 AO 六 込み を 抑制 、 ブ ラ シ に 髪 の 
ハン ドル を 集約 し 、 吸 じん カ を アッ プ し まし た 。 毛 が か ら み に くく な り ま し た 。 


RACTIVE Air 


ラク ティ ブ エア 


1 「 | 2,。 
EC-AR7-P/-N オー プン 価格 (標準 質量 *※1) 
18V 


軽く て 丈夫 な 
ドラ イカ ー ボ ン パ イプ 


必 


※3 

0 KO 
を シタ ー| [か 5 に へ U スグ トル 
Py) ブラ シ ブラ シン 

-N (ゴー ルド 系 ) ブラ シ 
ーー 密度 が 高く 縮れ た ブラ シ を | 足 で 軽く 押さ えて 棚 や すき 間 の ホコ リ を サッ と 取る 
人 採用 する こと で 、 ブラ シ の す を HK | 革 
_ き 間 を 減ら し 、 髪の毛 の 入り 

抗菌 | 込み を 抑制 、 ブ ラ シ に 髪 の 

ハン ドル 毛 が か ら み に くく な り ま し た 。 = 馬 い タ ル ウ ル 


RACTIVE AIr 


ワク 9002 


FK/ 


EC-FR7-B オー プン 価格 軽 量 


導 妙 ツテ リー 
18V 


© 写真 ・ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 六 JEMA(HD-10) 自 主 基 準 に より 測定 。 ※1 標準 質量 は 本 体 、 バッ テリ ー、 パイ プ 、 吸込 口 の 合計 質量 で す 。 ※2 試験 機関 : (一 財 ) ボー ケン 品質 評 
価 機構 試験 方 法 : フィ ルム 密着 法 但 抗 菌 方 法 : 無機 系 抗菌 剤 を 樹脂 に 使用 。 @ 試 験 結果 (抗菌 効果 ) : 性 値 2.0 以 上 。 (抗菌 効果 あり ) 仕 調 べ 。 試 験 : 人 毛 (20cm と 
40cm) を 1 サイ クル 0.25g と し 、3 畳 の フロ ー リ ング に まき 、「 強 」「 自 動 」 運 転 で 掃除 機 を か ける 。 こ れ を 10 サ イク ル 行 験 結果 :1 サ イク ル 後 の 回 転 ブ ラシン へ の 絡み つく 毛 量 が 1 以下 。 床 面 の 材質 、 


使用 環境 、 使用 状態 、 毛 の 太 さ や 長 さ に よっ て 絡む 場合 が あり ます 。 ※4 測定 は 室温 20*C、 標準 の 吸込 口 を 使用 時 、 バ パッ テリ ー を 1 個 使用 し た 際 の 最長 運転 時 間 。 床 面 の 材質 、 使用 環境 、 
使用 状態 に より 異な り ま す 。 ※5 測定 は 室温 20*C、 付属 吸込 口 (すき 間 ノ ズル 等 ) 使用 時 、 バッ テリ ー を 1 個 使 用 し た 際 の 最長 運転 時 間 。 床 面 の 材質 、 使用 環境 、 使用 状態 に より 異な り ます 。 


ハイ パワ ー& 軽 量 1. A,。 


本 体 、 バ ッ テ リ ー、 パ イプ 、 吸 込 口 含む ) 


高密 度 パ ッ テ リ ー※6 
バッ テリ ー1 個 で 最長 約 90 分 ま *7 の 長 時 間 運 転 が 行え ます 。 
また 、 本 体 か ら バ ッ テ リ ー を 取り 外し て 急速 充電 が 可能 。 
0 還 の NUDEYSRISE 


本 体 ハン ドル 部 に 「 グ リッ 
プ セ ン サ ー」 を 内 蔵 。 手 を 
離す だ け で 運転 オフ 、 握 
れ は 運転 を 再開 で きま す 。 


レー を K 


※7 測 証 は 室温 20'C、 弱 モー ド 、 付属 吸込 (すき 間 ノ ズル 等 ) 使用 時 。 標準 の 吸入 
使用 時 は 約 45 分 ( 弱 モ ー ド ) 。 床 面 の 材質 、 使 用 環境 、 使 用 状態 に より 異な り ま す 。 


11 
店 スグ トル ブラシ 


ア 史 上 最 軽量 1.2,。 


(本 体 、 バ パッ テリ ー、 パ イプ ブ 、 吸 込 口 含 む ) 


強 モ ー ド 
11. 

分 LT 
弱 モ ー ド | 8V。 


米 ※5 
50。 高密 度 パッ テリ ー※6 


バッ テリ ー1 個 で 最長 約 60 分 ま *10 の 長 時 間 運 転 が 行え ます 。 
また 、 本 体 か ら バ ッ テ リ ー を 取り 外し て 急速 充電 が 可能 。 
が 1000 で 克 本 


本 体 ハ ンド ル 部 に 「 グ リッ 4 

プ セ ン サ ー」 を 内 蔵 。 手 を 

離す だ け で 運転 オフ 、 揚 10 測 は 室 当 20 て 、 史 モー ド 、 付属 上 AH (は き 問 ノズル 等 使用 時 。 標準 の 史 入 
れ ば 運転 再開 で きま す 。 時 は 約 40 分 ( 較 モ ー ド )。 ホ 男 の 4 企 、 全 用 電 夫 使用 状態 に より 異な り ます 


強 モ ー ド パッ テリ ー1 個 で 最長 約 45 分 **1 の 


玉 
Ea タ “ ド NS *※4 長 時 間 運 転 が 行 えま す 。 ま た 、 本 体 
軽 === スズ ン ダ ド 1 画 A,。 8, か ら バ ッ テ リ ー NI 


能 。 約 4 時 間 で 充電 で ます *※8。 


]1 測定 は 室温 20°C、 弱 モー ド 、 付 属 吸 込 
(すき 間 ノ ズル 等 ) 使用 時 。 標 準 の 吸込 口 使 
時 は 約 32 分 ( 翌 モ ー ド )。 床 面 の 材質 、 使 用 
環境 、 使用 状態 に より 異な り ま す 。 


翌 


(本 体 、 バ ッ テ リ ー、 パ イプ 、 吸 込 口 含む ) 。 。 ーーーーーーー ーー 


下 ロ 


高密 度 バ ッ テ リ ー と は 高密 度 セ ル を 搭載 し た 大 容量 の バッ テリ ー で す 。 ※8 油 
温 20'*C、 バッテリ ー 1 個 を 満 充電 に する 時 間 で す 。 充 電 時 間 は 周辺 温度 、 使用 条件 な 
て 異な り ま す 。 ※9 当社 RACTIVE Air シ リー ズ 従 来 機種 に お いて 。 標準 質量 (本 体 、 バッ テ 
リー、 パイ プ 、 吸込 口 の 合計 質量 ) 1.2kg。2020 年 度 機種 <EC-AR5X/AR5> も 同様 に 1.2kg。 


は バッ テ USN NN し 人 FR7 の テリ ー ウム イン 便 多 は リサ イク 
24602 ち 込 み お 】 


遠心 分 離 サ イク ロン > 


驚く ほど ご み が 取 れる 。 軽量 フィ ルター レス サイ クロ ン 


| じゅ うた ん や 壁際 の 取り づら い ご み も し っ か り 吸 引 
倍 ト ル ヘ ペッ ド *※2 (当社 比 ) 

ブラ シ 回 転 数 を 当社 従来 比 3 
約 2 倍 に アッ プ 、 加え て 新 形 状 
バン パー を 搭載 する こと で 、 
じゅ うた ん 内 部 の ホコ リ を 揺 き 
だ し 、 取り づら い 壁 際 の ご みる も 
強力 に 吸引 し ます 。 


フィ ルター レス “「 で お 手入れ 軽減 、 

吸込 仕事 率 *“%200W ~- 約 60W の 強力 パワ ー 

「2 段 階 遠 心 分 離 サ イク ロン 」 
目 詰まり の 原因 と な る フィ レタ ー が な いた め お 手 入れ が 楽 で 、 
使い 始め の 強力 パワ ー が 99% 以 上 持続 *4 
させ た まま お 掃除 で きま す 。 


2 段 目 : 微 細 じ ん 分 離 ユ ニッ ト 


1 段 目 : 遠心 分 離 サ イク ロン 


※4 JISC 9108 附 属 書 D 準 拠 に よる 。 
ダス トカ ッ プ に ご み が な い 状 態 か ら 、 ご み 満 量 ラ イン まで の 風量 持続 率 が 99% 以 上 。 


遠心 分 離 サ イク ロン 


髪の毛 の か ら み に くい 新しい ブ 
軽量 パワ フル サイ クロ ン 。 


髪の毛 が か ら み に くい 新 構造 の 高密 度 縮 毛 プラ シ を 採用 

「 か ら み に くい プラ ン 」 ぎ 7 

密度 が 高く 縮れ た ブラ シ を 採用 する こと で 、 ブ ラン の すき 間 を 減ら し 、 髪の毛 の 
入り 込み を 抑制 、 ブ ラ シ に 髪の毛 が か ら み に くく な り ま し た 。 


軽い 力 で スイ スイ 進む 
「 自 走 パ ワー アシ スト 」 


床 面 を 見 分 け て 運転 を 自動 調整 


「 自 動 エ コモ ー ド 」 


性 能 を 比較 。 ECVS310 : 30 ECVS530 
使い や 使用 条件 な ど に よっ て 異な り ます 
人 も (20cm と 40cm) を サイ クル 0.25g と し 3 


置 の フロ ー ーッ まき 、 1 位 を か ける 。 これ を 109 イク 


ン 掃 除 機 | POVVER CYCLONE 


-N (ゴー ルド 系 ) 


EC-VS530 -N 


吸込 仕事 率 ※ ま 。 200W- 約 60W 
消費 電力 850W- 約 450W 
オー プン 価格 


付属 品 


・ す き 間 ノズル ・ ベ ン リ ブラ シ 


ゴー ルド 系 ) 


ご み を 1/5 に 圧縮 “し 、 
ご み 捨 て 時 の 舞い 上 が り を 抑え る * 当 社 試験 基準 に よる 
「 ス クリ ュー プレ ス 」 


取り づら い 内 人 筒 の 髪の毛 や ホコ リ を 簡単 除去 
「 カ ンタ ン お 手入れ スル ッ と ポイ 」 


掃除 機 | POVWVER CYCLONE 


ブラ シ を 採用 し た 、 


EC-MS330 " 


吸込 仕事 率 ※a 300W~^ 約 60W 
消費 電力 850W- 約 240W 
オー プン 価格 


付属 品 
・ す き 間 ノ ズル 


ご み と 空 気 を 分 離し 、 フ ィ ル レタ ー へ の 
ご み の 付 着 を 抑え る 
「 遠 心 分 離 サ イク ロン 」 


コン パク トス リム & デ カ 車 輪 で 

お 掃除 が ラク ラク 

「 軽 量 ボ ディ 2.4kg( 本 体質 量 *5) 」 
スリ ム な 本 体 と デカ 車輪 で 狭い 場所 も スイ スイ 
移動 。 ま た 、 軽量 な の で お 掃除 も 持ち 運び も 
ラク に 行え ます 。 


(本 体質 量 ※5) 


遠心 分 離 サ イク ロン 掃除 機 | POWER CYCLONE 


お 掃除 し や すい この 形 。 
コン パク トス リム ボディ & デ カ 車 輪 


ご み と 空 気 を 分 離し 、 xEC-MS320 -N 
フィ ルター へ の ご み の 付 着 を 抑え る 
「 遠 心 分 離 サ イク ロン 」 政 込 仕事 率 *a 300W~ 約 60W 


消費 電力 850W- 約 240W 


ご み と 空 気 を 高速 旋回 気流 で 強力 に オー プン 価格 
遠心 分 離 。 分 離さ れ た ご み を カッ プ の 本 
底 に 残し 、 フィ ルター へ の ご み の 付 着 。 ナ すき 問 ノズル 
を 抑え ます 。 

お 掃除 し や すい この 形 軽い 力 で スイ スイ 進む 


-N (ゴー ルド 系 ) 


「 経 量 ボディ 2.4kg (本 体質 量 *$5)」 』「 自 走 パ ワー アシ スト 」 


i 床 面 を 見 分 け て 運転 を 自動 調整 
「 か ら 拭 き パ ワー ブラ シ 」 「 自 動 エ コモ ー ド 」 


紙 パ ッ ク 式 掃除 機 


軽量 本 体 2.2kg (本 体質 量 *)、 ド ライ カー ボン 製 パ イプ 採用 で 手元 も 軽い 。 
| 手元 荷重 400g 当 社 従来 モデ ル 比 約 44% 減 で ( 主 基 準 に よる 測定 信 で か EC-VP510-P 


立っ た まま 、 吸込 ロ を カン タン に 吸込 仕事 率 ※a 320W~- 約 70W 
着脱 で き 、 サッ と ホコ リ を 取る 消費 電力 850W- 約 240W 
「 ス グ ト ルブラン シ 」 オー プン 価格 

ラグ マッ ト の 段差 を 乗り 越え る "9 | 吸込 と パイ プ 部 分 が 自立 する eo アッ ッッ ーッ ッ 
「 ラ グ 越 え ヘ ッ ド 」 「 マ ジッ ク バ ラン ス 」*10 ・ ス グ 換 え 玄 関 ブラ シー・ ス グ 換 え 玄関 ブラ シン ケー ス 


・ ホ ー ス フッ ク ・ プ レミ アム 抗菌 ※12・ 高 捕 集 5 


層 紙 袋 (1 枚 ) 


畜 関 の 砂 ば に りな ど を サッ と お 掃除 
「 ス グ 換 え 玄 関 ブ ラン シ 」 

し ゃ が まず に 立っ た まま 着脱 で きる 玄関 | 
専用 プラ シ 。 据 え 置き 型 の ケー ス に 収納 で * 
きる の で 、 気づい た 時 に サッ と 玄関 掃除 を 
行え ます 。※11 


軽く て 丈夫 
「 ド ライ カー ボン 」 


紙 パ ッ ク 式 掃除 機 


軽量 ラク ラク 、 自 動 エ コモ ー ド を 搭載 し た 紙 パ ッ ク 式 掃除 機 。 


お 掃除 ラク ラク EC-MP310 -$ 
「 軽 量 ボ ディ 2.4kg( 本 体質 量 ※5) 」 


吸込 仕事 率 ※a 270W~ 約 70W 


床 面 を 見 分 け て 運転 を 自動 調整 消費 電力 740W~ 約 270W 
「 自 動 エ コモ ー ド 」 オー プン 価格 

付属 品 
強力 に ゴミ を か き 取 る 。 す き 間 ノズル ・3 層 紙袋 (1 枚 ) 


「 パ ワー ヘッ ド 」 


フロ ー リ ング の 汚れ を ふき 取る 


「 か ら 拭 き パ ワー プラ シ 」 0 3 
-S (シルバー 系 


る 位置 ホー ス の 状態 に より 異な 
RA な ど 不 安定 が) 回 
て くだ さい 。 ご 9 介 て US は 人 し な いで くだ SU 
し (Ed 


タイ プ コー ドレ スス ティ ッ ク サ イク ロン 掃除 機 コー ドレ スス ティ ッ ク サ イク ロン 掃除 機 
RACTIVE Air POWERIN RACTIVE Air 
形 名 EC-SR7 EC-HR7 EC-AR7 EC-FR7 
外 観 
-T (ブラ ウン 系 ) -P( ピ ンク 系 ) 
-P( ピ ンク 系 )  @ -N (ゴー ルド 系 ) @ 
か ら み に くい サイ クロ ン mp.4 
集 じん 方 式 ーー 
遠心 分 離 サ イク ロン 
モス 軽量 高 出力 モー ター 有 p.4 軽量 高 効率 モー ター 軽量 モー ター 
パワ ー ヘ ッ ド ( 自 走 パ ワー アシ スト ※1) 
吸込 口 | 
パワ フル スリ ム ヘ ッ ドーp.3、5 コン パク トス リム ヘッ ド コン パク トペ ヘッド 
1 
か ら み に くい ブラ シッ p.3、5 
1 
か ら 拭 き パ ワー ブラ シ 
スグ トル プラ シッ p.4、5、6 
1 
排気 クリ ー ン 抗菌 ま 2・ 消 臭 ま 3 高 性 能 プ リー ツ フ ィ ル ター( 水 洗い 可能 ) 
| 
ダス トカ ッ プ ワン タッ チ 着 脱 カ ッ プ 
ハン ドル 抗菌 4 ハン ドル mp.4、5 
- そこ ポイ スル ッ と ポイ 
ご み 捨 て = 
カン タン ご み 捨 て 
水洗 い 回 転 プ ブラシ ・ カ ッ プ ・ フ ィ ル ター 
ll 
エコ 掃除 機能 床 面 検知 (自動 モー ド )・ グ リッ プ セ ン サ ーーp.4、6 床 面 検知 (自動 モー ド ) 
1 
ちょ いか け フ ッ ク 
便利 機能 主 
残 時 間 表示 み p.4 
電源 方 式 充電 式 (リチウム イオ ン 電 池 、 高密 度 25.2V) 電 式 (リチウム イオ ン 電 池 、 高 密度 18V) | 充電 式 (リチウム イオ ン 電 池 、18V) 
弱 モ ー ド : 約 45 分 ※5/ 約 90 分 ※6 弱 モ ー ド : 約 45 分 ※5/ 約 90 分 ※6 弱 モ ー ド : 約 40 分 ※5/ 約 60 分 ※6 弱 モ ー ド : 約 32 分 ※5/ 約 45 分 ※6 
最長 連続 運転 時 間 ネ 自動 モー ド : 約 35 分 ※5 自動 モー ド : 約 35 分 ※5 自動 モー ド : 約 28 分 ※5 自動 モー ド : 約 21 分 ※5 
強 モー ド : 約 15 分 ※5 強 モ ー ド : 約 14 分 ※5 強 モ ー ド : 約 11 分 ※5 強 モ ー ド : 約 8 分 ※5 
消費 電 充電 中 : 約 58W/ 充 電 完 了 後 : 約 0.3W 電 中 : 約 40W/ 充電 完了 後 : 約 0.5W | 充電 中 : 約 12W/ 充 電 完 了 後 : 約 0.3W 
電 時 間 ネ ※7 約 100 分 (バッ テリ ー1 個 ) 約 4 時 間 (パッ テリ ー1 個 ) 
集 じん 容積 ※8 0.3L 0.13L 
本 体 寸法 [ 幅 x 奥 行 x 高 さ ] ステ ィ ッ ク 時 /223x261x1030mm | ステ ィ ッ ク 時 /223x245x982mm ステ ィ ッ ク 時 /209x227x982mm ステ ィ ッ ク 時 /222x230x990mm 
1 ハン ディ 時 /107x180x422mm ハン ディ 時 /99x159x386mm ハン ディ 時 /99x151x386mm ハン ディ 時 /86x187x370mm 
本 体質 量 ( 標 準 質量 ) ※9 1.2 (1.6) kg 1.1 (1.4) kg 0.85 (1.2) kg 0.93 (1.4) kg 
・ ス グ ト ルプ ブラ シ ・ バ バッテリー ・ ス グ ト ルプ ブラシ ・ 充 電器 ・ ス グ ト ルプ ブラシ ・ 充 電器 ・ す き 間 ノズル 
・ す き 間 ノズル ・ ツ ー ル ホル ダー ・ す き 間 ノズル ・ ス タン ド 台 ・ す き 間 ノズル ・ ス タン ド 台 ・ ハ ン デ ィ ノ ズル 
付属 品 ・ ハ ン デ ィ ノ ズル ・ 充 電器 ・ ハ ン デ ィ ノ ズル きゃ ハン ディ ノズル ゃ パッ テリ ー 
・ は た き ノ ズル ・ ス タン ド 台 ・ バ パッ テリ ー ・ バ ッ テ リ ー ・ 充 電器 
・ コ ン パ クト ふと ん 掃除 ヘッ ド ・ ツ ー ル ホル ダー ・ ツ ー ル ホル ダー 
コー ドレ ス 掃 除 機 が より 便利 に 使え を る オプ ショ ン 品 
高密 度 バッ テリ ー※12 25.2V/2500mAh| | 高密 度 バ パッ テリ ー※12 18V/2500mAh | | パッ テリ ー 25.2V/1730mAn| | パッ テリ ー 18V/1730mAh 
BY-7SB25 BY-5SB25 BY-7SA BY-5SB 
希望 小売 価格 : 希望 小売 価格 : 希望 小売 価格 : 希望 小売 価格 : 
13,200 円 (税込 ) 9,900 円 (税込 ) | | 12,100 円 (税込 ) 8,800 円 (税込 ) 
適用 機種 : EC-AR7※14/FR7/AR5X/AR5/FR5/ 
VR3SX/VR3S/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/ 
A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/ 
適用 機種 : EC-SR7※14/HR7※14/SR5/ SX210/SX200/AS710/AS510/AS700/ 
適用 機種 : EC-AR7/FR7※13 SR3SX/SR3S AS500/AP700/AP500 
適用 機種 : EC-SR7/HR7 商品 同 梱 パッ テリ ー と 同等 品 商品 同 梱 ッ テリ ー と 同等 品 商品 同 梱 パッ テリ ー と 同等 品 
商品 同 梱 パッ テリ ー と 同等 品 (EC-FR7 は 除く ) (EC-SR7/HR7 は 除く ) (EC-AR7/SX200 は 除く ) 


! は 室温 20'C、 放電 時 間 は 周辺 温度 、 人 上 な y に て 上 0 ま 9。 ※8 当社 推奨 ご み 捨て ライ ン ま で の 容 横 この ライ ン # 直 えて こる を わせ 挫 76 と 0 引 カ が 5 る 電 人 A が 50 ま す 。 


心 分 離 サ イク ロン 掃除 機 
タイ プ に ミッ ク 
POWER CYCLONE ES 
形 名 EC-VS530 EC-MS330 EC-MS320 EC-VP510 EC-MP310 
ンク N 
ku 
a ピア 
外 観 NN ッ ン の 《 
-N( ゴ ー ル ド 系 ) -N (ゴー ルド 系 ) -N (ゴー ルド 系 ) -P( ピ ンク 系 ) -S( シ ルー 系) 
集 じ ん 方 式 2 披 背 分離 サイ クロ ン mp.7 遠心 分 離 サ イク ロン 遠心 分 離 サ イク ロン 高 捕 集 紙 パ ッ ク 式 紙 パ ッ ク 式 
パワ ー ヘ ッ ド ( 自 走 パワ ー ア シス ト ま 1) パワ ー ヘ ッ ド 
2 倍 ト ル ヘ ッ ド sp.7 
ラグ 越え ヘッ ド mp.8 
スグ トル プ ブラシ p.8 
か ら み に くい ブラ シ 
か ら 拭 き パ ワー ブラ シ 
1 
ウレ タン フィ ルター( 水 洗い 可能 ) 抗菌 ※2・ 消 臭 ※3 高 性 能 プ リー ツ フ ィ ル ター( 水 洗い 可能 ) A 3 層 紙 袋 
排気 クリ ー ン 
クリ ー ン フィ ルター 
ダス トカ ッ プ ワン タッ チ 着 脱 カッ プ 
ご み 捨 て CSC26EG30 清潔 ・ 簡 単 ご み 捨 て 紙 ペ ッ ク 
水洗 い 回 転 プ ブラ シ ・ カ ッ プ ・ フ ィ ル ター 回 転 プ ラ シ 
| 
エコ 掃除 機能 本 床 面 検知 (自動 エコ モー ド ) の 床 面 検知 自動 エコ モー ド ) 
便利 機能 マジ ッ ク バ ラン ス (自立 ) ゥ p.8 
電源 方 式 電源 コー ド 式 
吸込 仕事 率 ※a 200~ 約 60W 300~ 約 60W 320~ 約 70W 270~ 約 70W 
消費 電力 850~ 約 450W 850~ 約 240W 740~ 約 270W 
運転 音 ※11 68~ 約 64dB 66~ 約 58dB 66~ 約 62dB 68~ 約 62dB 
集 じ ん 容積 ※8 0.25L 1.0L 
コー ド の 長 さ 5.0m 
本 体 寸法 [ 幅 x 奥 行 x 高 さ ] 219x378x253 mm 177x304x239 mm 194x395x182 mm 
本 体質 量 ( 標 準 質量 ) ※9 2.4 (3.7) kg 2.4 (3.8) kg 2.2 (3.4) kg 2.4 (3.8) kg 
スタ ツン ド 収 納 時 の 高 さ ( コ ン パク ト 収 納 時 の 高く ) 約 990 mm ( 約 790 mm) 約 900 mm ( 約 700 mm) 約 1.200 mm 約 1.000 mm ( 約 800 mm) 
・ す き 間 ノズル ・ す き 間 ノズル ・ す き 間 ノズル ・ す き 間 ノズル ・ す き 間 ノズル 
・ ベ ン リプ ラ シ ・ ス グ ト ルプ ラ シ ・3 層 紙袋 (1 枚 ) 
・ ス グ 換 え 去 関 プラ シ 
付属 品 NR 
・ ホ ー ス フッ ク 
・ プ レミ アム 抗菌 ※10・ 
高 捕 集 5 層 紙袋 (1 枚 ) 
EE 導入 口 の 位置 を 調整 する こと で 、 直接 内 簡 に 風 が ぶつ ES 密度 が 高く 縮れ た ブラ シ を 採用 する こと で 、 ご み 捨 て は カッ 還 
クン いあ タダ スッ プ の に 当 っ て が 集 し て 牙 ( 流 の ら み に くい プラ シ の すき 則 を 減ら し 、 圧 の の 人 0 和み を 。 カン タン ご み 捨て と の 外し て 
S れる こと に より 、 内 筒 に 髪の毛 が か ら み に くく な り まし た 。 A 抑制 、 プ ラン に 髪の毛 が か ら み に くく な り ま し た 。 ky _ eS 
哉 分 離 。 高速 と 空気 を スク リュ ー プ レス し と 
遠心 回 気流 で ご に 5 有 リン グ ; た 用 し 、 ネコ が 自ら 
サイ クロ ン 強力 に 吉 選 分 離 。 か ら 技 ミワ ウミ ブラ ンス (ネコ の 舌 ) 2 うに いん だ ご す を 回 め て 月 抑え ます 。 
- ボタ ン を 押す だ け で 底 ふ た が 開き 、 ワン タッ チ 
日 国 転 プラ ン が 操作 を 強力 アシスト 。 スグ トル プラ シ 立っ た まま 、 吸込 ロ を カン タン に sR NN 
アシ スト 軽い 力 で ラク に お 掃除 で きま す 。 着脱 で き 、 サッ と ホコ リ を 取る ブラ シ 。 ー リ ング や じゅ うた ん な ど 床 面 に 合わ 
> ゅ うた ん の 頑固 な ホ は 2 う 半 押 3 宮 | 雑菌 の 繁殖 と アン モニ ア の 臭い を 抑え せ て パワ ー セ ー プ よく し て 、 
何 1 りつ 2 い 生計 の 598 の に 以 ら し ます 。 還 生 2 記 証 て だ 2※3、 徴 綱 じ ん を し っ か り キ ャ ッ チ 。 無駄 な 電力 を 抑え ます 。 
3 水洗 いで き 、 清 潔 に 保 て ます グリ ッ プ セ ン サ ー る イッ チ 提 作 不要 で 、 序 せ ば 運転 
I が 開い た 新橋 造 と 自 下 アシ ンス 較 軸 還 還 還 較 間 細か な ご み ま で 捕 集 し て 、 排気 が キレ イ a 
A RS 2 高 捕 集 5 選 紙袋 。 さら に 抗 苗 *10 仕 様 で 衛生 的 。 Tr TL 
e ブラット 部 に 壁 を 立て て 、 さ ら に 6 本 の 毛 ブ フツ 全 て を 高 客 度 化 
パワ フル スリ ム > スー と で ご カ を 豚 い 入れ た め に ワン タッ チ 在 休 か ら カ ンタ ン に 着脱 で きる 。 い 本 人 
IS まし た 。 風 の 分散 を 抑え る こと で こみ を 吸い 込む た め に 有効 6 ダス トカ > 2 パイプ を 立て る と 自動 で 運転 停止 。 
ヘッ ド 4 ブツ 下部 へ 風 の 注 ん を 人 し 、 取 じ ん カ を アッ プ し また 。 着脱 カッ プ ッ スタ ン バ イ 機能 ペイ ィ プ を 窓 か す と 運転 再開 。 
コン バク ト の まわ りや の 組ん た 部 屋 な 内 衛 に 巻き 付い た 髪 の 所 や ホコ リ は フ アイ ドリ ング 吸込 を 床 か ら 約 4 秒 柳 す と 
スリ ム ヘ ペッ ド NG スイ スイ 快適 に 掃除 スル ッ と ポイ OM HI ナ で お 手入れ スト ッ プ 本 体 の 運転 が 一 時 停止 。 


※9 本 体 買 量 リー ル を 含む 本 体 量 で 6 量 は 本 体 (コー ドリ ー ル を 含む お) 、 ホ ー ス 、 バイ ナ 唄 人 AH 合計 中 量 で す 。 ※%10 05 (一 助 ボー ケン 品質 甘 価 法 : 2 結果 ・ 拉 活 性 人 2.0 
以上 所 計 剤 iA 統 還 行 部 分 の 名 称 : 紙 袋 内 11 「 誠 転 音 | の 表示 は 、JISC9108 に よる 。 ※ ツテ リー と は 高 (し た 大 容 。 1 人 台 、 運転 時 間 ・ 充 電 陸 
間 は 長く な り ま す 。 ※]5 革 験 方 法 : 人 毛 (20cm と 40cm) を 1 サイ クル 0.25g と し 、3 寺 の フロ ー リ ング に まき 、 を か ける 。 こ れ を 10 サ イク ル 行 う :] サ イク ル 後 の ダス トカ ッ 


プ 内 筒 へ の 絡み つく 和 量 4 こ に) ※16 じゅ うた ん の 種類 や 使用 環境 に より 、 乗 り 越え 性 能 は 異な り ま す 。 % 用 べ 。 試 験 方 法 : 人 所 (20cm と 40cm) を 1 サイ クル 0.25g と し 、3 時 の フロ ー 
リン グ に まき 、「 強 」「 上 自動 」 運 束 : 2 の 絡み つく 所 量 が 1% 以 下 。 床 面 の 材 顎 、 使 用 環境 、 使 用 状態 、 も の 大 さや 長 さ に よっ て 4 


別売 オプ ショ ン 交換 用 紙袋 ( 紙 パ ッ ク ) 


品 名 流通 コー ド No./ 型 番 | 人 (X) 適用 機種 EE 適用 機種 


EC-SR7/HR7/AR7/ 
FR7/SR5/AR5X/AR5/ EC-17PN 
ンド ム 」 | FR5/SR3SX/SR3S/ (プレ ミア ム 抗 菌 ・ 高 捕 集 5 層 紙 袋 / 8 8 
スタ ンド 台 EC-DA1 5.500 VR3SX/VR3S/AR3SX/ 5 枚 入 [Ag* 抗 菌 ※a]) 
AR3S/AR2SX/AR2S/ 
シャ ー プ ヨコ 型 タイ プ 掃 除 機 
0 (紙袋 式 ) 全 機 種 で 
EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/ EC-16PN ご 使用 いた だ け ま す 。 
AR9SAR3S/AS7I0/ (3 層 紙 袋 /5 枚 入 [抗菌 ※b] ) 0 BOD ん 
ウン レベ EC-H03WH※ | 6.050 |AS510/AS700/AS500/ 
ヘッ ド 2 AP700/AP500/AR2SX/AR2S/ 使用 し て いる 機種 で も 
A 


ご 使用 いた だ け ま す 。) 


1RX/A1R/SX530/SX520/ 
SX320/SX310/SX210 


EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/ 
AR3SX/AR3S/AS710/AS510/ 


グ 
EC-06PS 
隊 EC-N02SN*1 | 4950 AS700/AS500/AP700/AP500/ 
昭 が る ンー RANA (ご 注意 ) シャ ー プ 純正 紙袋 以外 の も の を ご 使用 に な っ た 場合 は 、 掃除 機 の 性 能 ・ 品 質 等 を 保証 で き な 


層 紙 袋 /5 枚 入 ) 


605F 


w 


H 


0 時 AR い 場合 も あり ます の で ご 留意 くだ さい 。3 層 タイ プ の 紙袋 に は 、 再 生 紙 を 使用 し て いま す 。 
流通 コー ド 4 .950F EC-SR7/HR7/AR7/SR5/ 
No.2179360802 9 AR5X/AR5/VR3SX/VR3S っ 
ー ※ 抗 菌 効果 
= 流通 コー ド コ | EC-SR7/HR7/AR7/SR5/ 抗菌 の 処理 を 
| No.2179360801 | "DO | AR5X/ARs/VR3SX/VR3S 試験 結果 Fey 行っ て いる 
に EC-SR3SX/SR3S/ 部 分 の 名 称 
流通 コー ド AS710/AS510/AS700/ た 
a ポーン | 人 に 鐘 休 
Od ma lz be fants 
ふと ん 3,080F 
、 泊地 SX310/SX210/ (一 時 本 人 1922 
掃除 ヘッ ド ーー 流通 コー ド VS530/VS510/VS310/ ※b | 紙袋 4 日 本 食品 滴下 法 | gg% 以 上 | フン クビ ピリ チオ ン / | 紙袋 内 層 紙 
No.217936064932 MS330/MS320/ 分 析 セ ンタ ー プイ バイ クツ モル 
(ホワ イト ) VP510/MP310 
ーー 流通 コー 3 080 | EC-FR7/FR5/AR3SX/AR3S/ 
No-2179360792 00200M000 ※1 当社 コー ドレ ス 掃 除 機 以外 で は 、 ご 使用 いた だ け ま せん 。 介 EC-FR7/FR5/AR3SX/AR3S/ 
6 M 流通 コー ド AR2SX/AR2S/A1RX/A1R 以 外 の 適用 機種 は 同 梱 の ジョ イン トパイプ を ご 使用 くだ さい 。SR3SX/ 
つき 手 パ イプ Nm の OTD 110F EC-BP3/BT3 SR3S/AS710/AS510 の パイ プ の 先端 に 付け て ご 使用 の 際 は 、 スグ トル プ ブラシ を 外し て くだ さい 。 
最新 の 適用 機種 に つい て は 当社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
当社 掃除 機 以外 で は 、 ご 使用 いた だ け ま せん 。 最 新 の 適用 機種 に つい て は 当社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 く https://jp.sharp/support/cleaner/option/ 


だ さい 。 https://jp.sharp/support/cleaner/option/ ※2 この 2 種 は 色 の み の 違 いで 機能 は 同じ で す 。 


ラク ティ ブ エ ア ロゴ お よび ラク ティ ブ エ ア ・HRACTIVE Air・RACTIVE Air POWER は シャ ー ブ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


画商 品 ご 理解 の た め に 

画 掃除 機 ご 使用 に つい て 旬 記 載 の 製品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は ご 使用 で きま せん 。 但 記載 の 掃除 機 は 一 般 家庭 用 で す の で 、 業 務 用 に は ご 使用 に な ら な いで くだ さい 。 介 運転 音 は JIS C 9108 に 基づい て 測 
定 し て いま す 。 欠 電気 掃除 機 、 充 電 式 掃除 機 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 、 製 品 の 製造 打 切 後 6 年 で す 。 

一 カタ ログ に つい て の ご 注意 借 当 カタ ログ に 記載 され た 製品 の 中 で 、 品 切れ に な る も の が あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 廊 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 
人 製品 改良 の た め 、 仕 様 お よび 外観 の 一 部 を 予告 な く 変 更 する こと が あり ます 。 ま た 、 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 も あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


安全 に 関す る @ ご 使用 の 前 に 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 倫 消費 電力 が 1kW 以 上 の 機器 は 、 定 格 15A 以 上 の 電源 コン セン ト に 直接 接続 し て お 使い くだ さい 。 
注意 火災 の 原因 と な り ます 。 信 灯油 、 ガ ソリ ン 、 煙 草 の 吸い 殻 な ど を 吸わ せな いで くだ さい 。 火 災 の 原因 と な り ます 。 信 掃除 機 の 紙 パ ッ ク は 、 機 能 部 品 で す 。 純 正 以外 の 紙 パ ッ ク を 
= 使用 し た 場合 、 モ ー タ ー が 発煙 ・ 発 火 す る お それ が あり ます 。 
ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 所 定 の 
長年 ご 使用 の 掃除 機 の 点検 を / こん な 症状 は あり ませ ん か ? 故障 や 事故 の 防止 の た め 、 ス イッ チ を 切り 事項 を 記入 し た 「 保 証書 ] を 必ず お 受け と りく だ さい 。 
⑯ ス イッ チ を 入れ て も 、 と きど き 運 転 し な いこ と が ある 。 借 コー ド を 折り 曲げ る と 、 通 電 電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜き 、 必 ず 販 売店 @ 向 造 番号 は 、 安 全 確保 上 重要 な も の で す 。 お 買い 
し た り 、 し な か っ た りす る 。 但 運転 中 、 異 常 な 音 が する 。 人 本体 や 充電 器 が 変形 し て に 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 な お 、 点 検 ・ 修 理 に RSS 1 
いた り 、 異 常に 熱い 。@ コ ゲ く さい 臭い が する 。@ そ の 他 の 異常 や 故障 が ある 。 要する 費用 は 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 AA 
くだ さい 。 


ご 愛用 家電 の | e? 人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サ ービス 


登録 で も っ と 今 すぐ ご 登録 ! ・ | シャ ー プ の 
人 に 人 ®$ cocoRo MEMBERS 33#<2 き 旨 ! htDS:/COcorOmembers.D.SharD/ 寺 紀 < COCORO STORE オンライン ストア 


画 「 オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小 売価 格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
画 この カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か わりに な ら な いと き は 、 下 記 に アク セス くだ さい 。 


ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! | @ お 客 様 ご 相談 窓 
a 固定 昌 話 か ら は (受付 時 間 〉 (年 末年 始 を 除く ) 
か ら で も ご 利用 SHARP オン ライ ン サ ポー ト MM mx. 0120-078-178 ご 月 曜日 士 曜 日 午前 9 時 へ 午後 6 時 
いた だ け ま す の 
https://jp.sharp/support/ ※ フ リー ダイ ヤル ・ PR 人 050-3852-5405 


携帯 電話 か ら は 

zezzr 0570-550-44 の 半生 後 5 
大 QR コー ド か ら 誘導 され る サイ ト に つい て の ご 注意 信 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ます 。 億 当 サ イト 上 の コン テン ツ や URL を 予告 な く 変更 も し く は 削除 する こと が あ 
り ま す 。 人 QR コー ド は 株 式 会 社 デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


> p = 圏 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 田 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 
シャ ー プ ブ 株 式 会 社 
本 社 〒590-8522 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 
https://jp.sharp/ / 適正 な 表示 を ) 

推進 し て いま す 

人 

この カタ ログ の 内 容 は 、 きき VECETABLE 
ら 02 ら 年 月 現在 の も の で す 。 表示 を 正しく | | 加 屋 93 旨 較 oe- a 

家電 公 取 協 会 員 e こ の カタ ログ の 用 紙 に は 、 環境 に この カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 
1200 [EC2202P tai) SSC 2 配慮 し た 植林 木 を 使用 し て いま す 。 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 


